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Eriskin patent duktus arteriyozus (PDA) tedavisinde, endovaskiler teknikler cerrahi tedaviye alternatif olarak uygulanabilir. PDA 
endovaskiler olarak koil veya semsiye ile okliide edilebildigi gibi, torakal aorta stent greft implantasyonu (TEVAR) ile de kapatilabilir. 
Nefes darligi sikayeti ile hastanemize basvuran ve oskiltasyonda sistolodiastolik UfUriimi mevcut olan 20 yasinda erkek hastaya 
yapilan transozefageal ekokardiyografi ve tomografik anjiografi sonrasi 7,5 mm. capinda PDA tesbit edildi. Duktus anevrizmatik 
aort segmentinden orijin almakta olup bu seviyede aort capi 38 mm. olarak dlciildu. (Resim 1). Mevcut bulgularla brakial ve pulmoner 
arter monitdrizasyonu sonrasi lokal anesteziyi takiben; floroskobi esliginde desendan aorta 34x10 mm Talent endoluminal stent 
greft (Medtronic Inc, Minneapolis, MN) implantasyonu gerceklestirildi. Postoperatif dénemi sorunsuz geciren hastanin birinci hafta 
kontrol tomografik anjiografi tetkikinde PDA‘nin tamamen okliide oldugu ve endoleak bulunmadigi tesbit edildi (Resim 2). 

Eriskin PDAnin cerrahi tedavisinde komsu aort dokusunun frajilitesi nedeni ile kanama riski yksek olup, aort anevrizmasi gibi eslik 
eden ilave patolojinin bulunmasi perioperatif riski arttirir. Olgumuzda TEVAR uygulanarak , torakal aort anevrizmasi tamir edilirken, 
duktusun orijin aldigi aort bélgesi stent greft ile okluide edildi. 

Endovaskiler tamirin hastada olusturdugu fizyolojik stresin daha az oldugu, daha az kan replasmani gerektirdigi, hastanede kalis 
suresini kisalttig! ve mortalite oranini dustirdigi gosterilmistir. 

TEVAR embolizasyon yéntemlerine gore daha giivenli ve uygulamasi kolay bir yontem olup 6ézellikle aort anevrizmasinin eslik ettigi 
genis PDAlarda alternatif tedavi yontemi olarak diisiiniilmelidir. 
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Resim 1. Preoperatif tomografik anjiografide anev- Resim 2. Postoperatif kontrol tomografik anjiografi- 
rizmatik segmentten cikan patent duktus arteriozu- de stentgreftin gériintimti patent duktus arteriyozus 
sun gortinimt izlenmemektedir. 
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